suplent I. wyższej Szkoły realnej 


przeżywszy lat 37, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zmarł dnia 13 czerwca 1912 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 151 przy ulicy Czarneckiego w Krakowie na cmentarz 
nastąpi w sobotę dnia I5 b. m. o godzinie 4 po południu. 


Na obrzęd ten zapraszają w bezmiernym smutku pogrążeni żona i dzieci. 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 17 b. m. o godzinie g rano w kościele OO. Franciszkanów. 
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